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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತು 


; 1872 
: ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 


(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 


: 22-03-2021 
: ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ 


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 
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ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ ಗಾಮೀಣ ' ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಕ ಹೌದು. 
ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ 
ನಗರಗಳಂತೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಜನತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಚಿಂತನೆ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; 
ಆ 2021-21ರ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 
ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಬಒತ್ತಡವಿರುವ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
'| ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ | ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂತ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ | ಹಂತವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ 
ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ | ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ' 2021-22ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ 
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿ 250 ಮಾದರಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇ. [ಬೆಳಗಾವಿ "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ" "ಎಷ್ಟು ` ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳವೆ; ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 139 ಗಾಮೀಣ 
ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದಗಳಿವೆ. 
| ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ————್‌ FR EE 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ವೈದ್ಯರುಗಳೆಷ್ಟು | | ಮಂಜೂರು | ಮಿ | ಗುತ್ತಿಗೆ | ಖಾಲಿ 
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟು, (ಸಂಪೂರ್ಣ 75 30 38 EY 
ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 
= 
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ. ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ K ನೆ ಲ್ಸ 
ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಉ ಗಾಮೀಣ' ಪ್ರದೇಶಗಳ "ಪಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರಿಸಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ | ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು? - 
ಆಕುಕ 62 ಎಸ್‌ಬಿವಿ 2021. 
ಣಾ! 


(ಡಾ। $ಸುಧಾಕರ್‌) 
-ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಹಾಗೂ ಪೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸಚಿವರು 


